CORPORACION DE DESARROLLO DE ARI 
MAGALLANES NRO 1533, MAGISTERIO, ARICA is: FQUIO 200 


COMPROBANTE DE EGRESO FECHA 30-04-18 


Glosa CANCELA AGUAS ALTIPLANO B/10006994 CONSUMO AL 17 ABRIL 


Cuenta contable DEBE ($) HABER ($) R.U.T. RAZON SOCIAL DOCUMENTO FECHA  CCosto 
310351 GASTOS AGUA POTABLE 23,050 0 
110131 BANCO ESTADO 131624 0 23,050 CH-7211445 30-04-18 


TOTALES 


Realizado Por Recibe Conforme 
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Altiplano 
COMPROBANTE DE PAGO 


N? Servicio: 128321-9 

Cliente: ROMULO POLI RESSO 
Dirección: MAGALLANES 1533 
Oficina: Arica 

Caja: Caja 4 Arica (55) 

Fecha: 03-05-2018 12:56:03 
Número de Documento: 10006994 
Monto Pagado: 23.050 

Forma de Pago: Cheque 

Cajero: María Luz Inquiltupa 


Cámbiate a la boleta en línea 
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FECHA | 30-04-2018 | | 
NOMBRE DEL SOLICITUD SOLICITUD PAGAR 


DETALLE: 


SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE 
AL MES DE ABRIL 2018 DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y 
PARINACOTA UBICADA EN MAGALLANES + 1533 POBLACION MAGISTERIO 


FACTURA N2 10006994 
TOTALAPAGAR 23.050 


ELABORADO POR 
JEFE FINANZA 
LUCY ROBERTS 


Ss! 


— 
muaa AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. RUT:76.215.63 
> :76.215.634-2 
==. Casa Matriz: Isidora Goyenechea 3.600 : S Ó SS pl 
= e encoe  | (JAItiplarió Y 600-600-9900 | soLera ELecTRONICA 
=== Giro: Captación, purificación y — otambién al 2-23612825 
ma distribución de agua. 
HU — www.aguasdelaltiplano.cl N* 10006994 
a ROMULO POLI RESSO 
Tama. MAGALLANES 1533, ARICA S...1.-SANTIAGO ORIENTE 
=== ARICA 
A N*SERVICIO 128321-9 
CE 
8 
db VENCIMIENTO 08-05-2018 
AR 5 
A Y 
ad 2 RUTA: 1011511500121 TOTAL A PAGAR $ 23.050 
AN ADO2676 FNNNSNN 10006994 02349 
Su Consumo es: 17 (m3) 
HISTORIAL DE CONSUMO AGUA POTABLE (M3) 
Lectura Actual (17-04-2018) 113 a 
Lectura Anterior (16-03-2018) 96 1 
Consumo Periodo (m3) 17 12 
Consumo Facturado (m3) 17 
Consumo Agua Potable (m3) 9,03 
Consumo Agua Punta (m3) y 7,97 
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Actual 
Aguas del Altiplano le informa 
Pagos Del Periodo (11-04-2018) $ 24.300 
Límite de Sobreconsumo 40 Tarifa Publicada Diario La Estrella 29 Dic - 2017 
Fecha Estimada Próxima Lectura 16-05-2018 Tarifas Incluyen 1.V.A., Grupo Tarifario 1 
Factor de Cobro 1 
N* de Medidor 102145 
E Diametro de Medidor 19 
Detalle de su cuenta Cantidad Precio ($) Total ($) FIN PERIODO PUNTA, 31 de Marzo 2018 
Cargo Fijo 1,00 822,00 822 
Consumo agua potable 9,03 892,02 8.055 
Consumo Agua Punta 7,97 885,87 7.060 
Servicio alcantarillado 17,00 324,89 5.523 
Tratamiento aguas servidas-Emisario 17,00 87,12 1.481 
Total Servicios Mes 22.941 ¿ 
Intereses 89 3 
Total Venta Mes 23.030 3 
Ajuste Sencillo Débito 20 2 
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EMPRESA CERTIFICADA EN GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9.001, EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: OHSAS 18.001 Y EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: ISO 14.001 


